Inz. Jozef Eker 


em. kapitan W.P., prac. Krakowskiego Zjednoczenia Elektromontazowego 


ur. 1885 r. po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu dnia 9 lutego 1956 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do grobowca 
rodzinnego nastąpi we wtorek dnia 14 bm. o godzinie 14-tej, na który-to 
smutny obrzęd zapraszają stroskani: 

żona, córka i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę 15 bm. o godz. 8 rano w kościele parafialnym 
św, Katarzyny. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY | PRACOW. POGRZEBOWYCH 


ZAKŁAD NS zo. y. 
KRAKÓW. GRZEGORZECKA 7 — TELEFON 509-56 


Jrukarnia Związkowa, Krakow, ul. Mikołajska 13 
13. 2. 1956 — M-7-12581 35 — druk BI V kl 70 gr. 


